Za dusze $, p. 


ZOFII WĘGIERSKIEJ 


zmarlój w Paryżu dnia 8 Listopada 1869 r. 


odprawi się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Piątek dnia 17 Grudnia r. b. w kościele Archiprezbiteryalnym N, Maryi Panny o godzinie 10 rano, 


na które zaprasza się Pobożnych. 


